| DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA. NOWOSĄDECKIEGO 


Nowy Sącz, dnia 16 maja 1991 r. NT 16/91 
R—=m———"FLLoLooLL Lan DO 


Obwieszczenia 
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego z dnia 12 maja 1991 r. 


wyniki głosowania i wyniki uzupełniających wyborów do 
Dunajcu, Gorlicach, Grybowie, Jabłonce, Lipnicy 
oraz do Rady Miejskiej w Grybowie, 


Rad Gmin w: Białym 
Wielkiej, Ropie, Szaflarach 


wyniki głosowania i wyniki uzupełniających wyborów do Rady Gminy w Jabłonce 
(okręg wyborczy Mr 11 - Lipnica Mała). 
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Obwieszczenie 
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu 
z dnia 12 maja 1991 roku. 


lla podstawie art. 102 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin - 


podaje się do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki uzupełniających wyborów 


do Rad Gmin w: Białym 'Dunajcu, Gorlicach, Grybowie, Jabłonce, Lipnicy Wielkiej, Ropie, 
Szaflarach oraz do Rady Miejskiej w Grybowie. 


I. Dane ogólne: 


l. Wybory przeprowadzono do 8 rad gmin, w tym: 


a) 7 rad w gminie, 
b) 1 rady miejskiej, 
c) nie dotyczy. 


. Utworzono 62 okręgi wyborcze, w tym: 
a) 62 okręgi jednomandatowe. 


3. Wybory przeorowadzono w 52 obwodach głosowania. 
4. Uprawnionych do głosowania 55.691. 
„. W wyborach wzięło udział, czyli oddało karty do głosowania 9.376 obywateli, czyli 
16,6 % ogółu uprawnionych. 
. Oddano głosów: 


‘S 


a) nieważnych 276, tj. 2,9% ogółu głosów, 


b) ważnych bez dokonania wyboru 277, tj. 2,9% ogółu głosów, 
„©) ważnych 92.100 tj. 97,0% ogółu głosów. 


: Na ogólną liczbę 62 mandatów, kandydowało 161 kandydatów, a obsadzono w wyniku 
wyborów 62 mandaty, co stanowi 100%. 
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8. Wybrano 62 radnych, w tym: 


a) 51 do rady gminy, 
b) 11 do rady miejskiej. 


9, Liczba mandatów nieobsadzonych - nie było. 


10.Ns podstawie wyników wyborów stwierdza się, że Rady Gminy w: 


Białym Dunajcu, 
Gorlicach, 
Grybowie, 
Jabłonce, 

Lipnicy Wielkiej, 
Ropie, 
Szaflarach, 


l 


oraz Rada Miejska w Grybowie - 


' - posiadają pełną liczbę radnych. 


II. Wyniki wyborów w okręgach jednomandatowych. 


Wybory uzupełniające przeprowadzono w 62 okręgach wyborczych. 
Ogółem na 62 mandaty, spośród 161 kandydatów, wybrano 62 radnych. 


Uprawnionych do głosowania 55.691 obywateli. 


W wyborach wzięło udział, czyli oddało karty do głosowania 9.376 obywateli tj. 16,8% 
uprawnionych do głosowania. s 


Oddano głosów: 


a) nieważnych 276, tj. 2,9% oddanych głosów. ; 
b) ważnych bez dokonania wyboru 277 tj. 2,9% oddanych głosów, 
c) ważnych 9.100 tj. 97,0% oddanych głosów. 


1. 


Wybory do rad gmin: 


a) wybory przeprowadzono w 51 okręgach wyborczych, 
b) nie dotyczy, 


©) na 51 mandatów, spośród 131 kandydatów wybrano 51 radnych tj. obsadzono 100% man- 
datów, | 7 


d) uprawnionych do głosowania 51.388. obywateli, 


e) w wyborach wzięło udział, czyli oddało karty do głosowania 8.521 obywateli, 
tj. 16,5 % uprawnionych do głosowania, 
f) oddano głosów: 


a) nieważnych 242 tj. 2,8% oddanych głosów, 
b) ważnych bez dokonania wyboru 226, tj. 2,6% oddanych głosów, 
c) ważnych 8.279 tj. 97,1% oddanych głosów. 


. Wybory do rad miejskich w miastach do 40 tys. mieszkariców: 


a) wybory przeprowadzono w ll okręgach wyborczych, 
b) nie dotyczy, 


c) na 11 mandatów, spośród 30 kandydatów, wybrano 11 radnych, tj. obsadzono 100% 
mandatów, ; 

d) uprawnionych do głosowania 4.303 obywateli, 

e) w wyborach wzięło udział, czyłi oddało karty do głosowania 855 obywateli, tj. 
19,8% uprawnionych do głosowania, 

f) oddano głosów: 


a) nieważnych 34, tj. 3,9% oddanych głosów, 
b) ważnych bez dokonania wyboru 51, tj. 5,9% oddanych głosów, 
c) ważnych 821 tj. 96% oddanych głosów. 


7 
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3. Wybory do rad gmin i miast - nie dotyczy. 


III. Wyniki wyborów do rad miejskich w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców. 
Nie dotyczy. 


Załącznikiem do niniejszego obwieszczenia są obwieszczenia zawierające dane 


o wynikach uzupełniających wyborów do rad gmin wraz z nazwiskiem wybranego radnego. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 r. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Białym Dunajcu. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 1, 


a) osób uprawnionych do głosowania 521 
b) oddano głosów 169 
c) głosów nieważnych 11 

d) głosów ważnych 158 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali nastę- 
pującą liczbę głosów ważnych: 


1. Kosek Antoni 93 
2. Majerczyk Stanisław 65 
W wyniku wyborów radnym został: 


1. Kosek Antoni. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewddzkiego 
Komisarza Wyborczego. w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 r. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Białym Dunajcu. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 2: 


a) osób uprawnionych do głosowania 512 
b) oddano głosów 182 
c) głosów nieważnych 7 

d) głosów ważnych 175 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru = 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 


następującą liczbgwgłosów ważnych: 
1. Pawlikowski Jacek 
2. Staszel Mieczysław 

W wyniku wyborów radnym został: 


1. Staszel Mieczysław. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 


12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Białym Dunajcu. 


W ł okręgu wyborczym wybrano '1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 3: 

a) osób uprawnionych do głosowania 

b) oddano głosów 

c) głosów nieważnych 

d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 

f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 
1. Palider Józef 
2. Wujkowski Janusz 


W wyniku wyborów radnym został: 


. 1. Wujkowski Janusz. 


12 
40 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów. do Rady Gminy 
w Białym Dunajcu. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 4: 


a) osób uprawnionych do głosowania 
b) oddano głosów 
c) głosów nieważnych 


d) głosów ważnych 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 
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f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Dzierzęga Bronisław : 40 
2. Kachnic Danuta ; 11 
3. Pańszczyk Tadeusz 15 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Dzierzęga Bronisław. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. i 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Białym Dunajcu. ; 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 5: 


a) osób uprawnionych do głosowania 654 
b) oddano głosów . 133 :: 
c) głosów nieważnych 2 

d) głosów ważnych 131 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 11 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Dańko Stanisław 60 
2. Kręcichwost Czesław 24 
3. Sowiński Ryszard 36 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Dańko Stanisław. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 

l 


OQbwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Białym Dunajcu. 


W I okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


` 


Okręg wybor 


a) osób uprawnionych do głosowania 504 
b) oddann-głosów 1 
c) głosów nieważnych 2 


d) głosów ważnych 79 
e) głosów ważnych bez dokonan 
f) poszczególni kandydaci otrzy 


następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Chowaniec Stanisław 59 | 
2. Sieczka Kazimierz 14 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Chowaniec Stanisław. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja Meroń. 


Ì Załącznik do 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Gbwieszczemnie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


w Białym Dunajcu. 
W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 7: 


a) osób uprawnionych do głosowania 467 
b) oddano głosów 49 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 49 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 1 


£) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Maciata Stanisław 
2. Pawlikowska Janina 41 


W wyniku wyborów radną została: 


1. Pawlikowska Janina. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja Meroń. 


Załącznik do 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


u Białym Dunajcu. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Qkręg wyborczy Nr 8: 


a) osób uprawnionych do głosowania 548 
b) oddano głosów 153 


`c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 153 


obwieszczenia 


obwieszczenia 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 
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e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 5 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
„następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Granat Stanisław 94 
2. Lańda Andrzej 3 
3. Małkuch Władysław 51 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Granat Stanisław. 
Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 reku. 

Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Jabłonce. 


W l okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 1: 


a) osób uprawnionych do głosowania 9.798 
b) oddano głosów 811 
c) głosów nieważhych 8 

d) głosów ważnych 803 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 8 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Grobarczyk Józef 220 
2. Kasprzak Jan i 40 

3. Kostuchowski Piotr 15 

4, Kuczkowicz Jan 111 
5. Murzyn Ludwina 29 

6. Ostrowski Andrzej 47 

7. Sobczak Antoni 144 
8. Wojtyczek Maksymilian 189 
W wyniku wyborów radnym został: 


1. Grobarczyk Józef. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik ‘do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Szaflarach. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr l: 


a) osób uprawnionych do głosowania 


b) oddano głosów 
c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Dziedzic Józef 
2. Strzęp Andrzej 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Dziedzic Józef. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 2: 


a) osób uprawnionych do głosowania 


b) oddano głosów 
c) głosów nieważnych 
d) głosów ważnych 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Zapotoczny Stanisław 
2. Zych Józef 


W wyniku wyborów radnym został: 


i. Zych Józef. 


w Szaflarach. 
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Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radn 


Okręg wyborczy Nr 3: 


w Szaflarach. 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


a) osób uprawnionych do głosowania 671 
b) oddano głosów 136 
c) głosów nieważnych = 
d) głosów ważnych 136 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 9 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


l. Bukowska Stanisława 42 
2. Chramiec Barbara 85 


W wyniku wýborów radną została: 
1. Chramiec Barbara. 
Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 

Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Szaflarach. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 4: 


a) osób uprawnionych do głosowania 664 
b) oddano głosów 127 
c) głosów nieważnych 5 

d) głosów ważnych : 122 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 
1. Ciszek Władysław 34 
2. Stanek Jan 88 


W wyniku wyborów radnym został: 


r. Stanek Jan. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń., 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Szaflarach. 


W l okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. | 


= 


Okręg wyborczy Nr 5: 


a) osób uprawnionych do głosowania 610 


b) oddano głosów 


108 

c) głosów nieważnych 1 
d) głosów ważnych 107 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru li 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
; następujęcą liczbę głosów ważnych: 

1. Kowalczyk Stanisława 56 - 

2. Zapotoczna Helena åQ 


W wyniku wyborów radną została: 


1. Kowalczyk Stanisława. 


z 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


do obwieszczenia Wojewódzkiego 


Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1591 roku. 


Obwieszczenie 


o wymikach uzupełniających wybarów do Rady Gminy 


w Szaflarach. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 6: 


a) osób uprawnionych do głosowania 
y 


b) oddano głosów 


cC) głosów nieważnych 


968 


dokonania wyboru 


kandydaci otrzymali 


i. Królczyk Jan 


2.Pawlikowski Józef 
W wyniku wyborów radnym został: 


1. Królczyk Jan. 


głosów ważnych: 


46 
26. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


w Szaflarach. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 7: 


a) osób uprawnionych do głosowania 
b) oddano głosów 


940 
188 


c) głosów nieważnych 2 
d) głosów ważnych 186 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 12 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Gałdyn Anna 3 19 
2. Handzel Marian 8 

3. Klich Włodzimierz 75 
4, Migiel Władysław 12 


W wyniku wyborów radną została: 


1. Gałdyn Anna. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 

Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Szaflarach. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 8: 


a) osób uprawnionych do głosowania 196 
b) oddano głosów 131 
c) głosów nieważnych 8 
d) głosów ważnych ; 125 
e) głosów ważnych bez. dokonania wyboru 3 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


l. Forenda Józef 76 
2. Kamiñski Wojciech 33 
3. Rol Jan 13, 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Forenda Józef. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń,, 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
3 w Lipnicy Wielkiej. 


are” 


wl okręgu wyborczym wybrano 1l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 1: 


a) osób uprawnionych do głosowania 301 
b) oddano głosów 122 
c) głosów nieważnych 1 
d) głosów ważnych 121 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 4 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Białoń Eugeniusz 26. 
2. Michalak Wendelin 60 
3. Pindziak Franciszek 31 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Michalak Wendelin. 
Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Lipnicy Wielkiej. - 


W l okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 2: 


a) osób uprawnionych do głosowania 273 
b) oddano głosów 61 
c) głosów nieważnych ` TE 
d) głosów ważnych 58 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 7 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Janowiak Andrzej ' 19 
2. Kuliga Eugeniusz 32 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Kuliga Eugeniusz. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Lipnicy Wielkiej. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 
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Okręg wyborczy Nr 3: 


a): osób uprawnionych do głosowania 276 
b) oddano głosów 78 
c) głosów nieważnych 9 

d) głosów ważnych , 69 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Jazowski Andrzej 56 
2. Ziemiańczyk Wendelin 13 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Jazowski Andrzej. 
Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja Meroń, 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 

Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Lipnicy Wielkiej. 


W l okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 4: 


a) osób uprawnionych do głosowania 271 
b) oddano głosów 128 
c) głosów nieważnych 12 

d) głosów ważnych 116 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Karnafel Franciszek 32 
2. Michalak Stefan 84 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Michalak Stefan. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Lipnicy Wielkiej. 


W 1 okięgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 5: 


a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 


osób uprawnionych do głosowania 
oddano głosów 

głosów nieważnych 

głosów ważnych 


głosów ważnych bez dokonania wyboru = 
poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


l. Kowalczyk Bronisław 
2. Kowalczyk Emil 

3. Kucek Berdynard 

4. Mikłusiak Adam 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Kowalczyk Emil. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


w Lipnicy Wielkiej. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 6: 


a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 


osób uprawnionych do głosowania 
oddano głosów ; 

głosów nieważnych 

głosów ważnych 


głosów ważnych bez dokonania-wyboru - 
poszczególni kandydaci otrzymali ` 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Karlak Jan 
2. Orawiec Kazimierz 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Orawiec Kazimierz. 


16 
23 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 


12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


w Lipnicy Wielkiej. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1l radnego. 
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Okręg wyborczy Nr 7: 


a) osób uprawnionych do głosowania 250 
b) oddano głosów 57 
c) głosów nieważnych 5 
d) głosów ważnych . $ 52 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


l. Kucek Halina 10 
2. Osika Izydor 40 
3. Turek Andrzej : 2 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Osika Izydor. 
Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wo jewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Lipnicy Wielkiej. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 8: 


a) osób uprawnionych do głosowania 268 
b) oddano głosów 67 
c) głosów nieważnych. 12 
d) głosów ważnych 55 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Boryś Emil 23 
2. Pniaczek Eugeniusz 22 
3. Wontorczyk Paweł 10 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Boryś Emil. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
R 12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Lipnicy Wielkiej. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 9: 


a) osób uprawnionych do głosowania 

b) oddano głosów 

c) głosów nieważnych 

d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 

f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Kramarz Wiktor 
2. Styrcuła Jan 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Styrcuła Jan. 


41 
47 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Lipnicy Wielkiej. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 10: 


a) osób uprawnionych do głosowania 

b) oddano głosów 

c) głosów nieważnych 

d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 

f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 
1. Karkoszka Józef 
2. Machajda Jan 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Karkoszka Józef 


16 
30 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Lipnicy Wielkiej. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 11: 


a) osób uprawnionych do głosowania 
b) oddano głosów 
©) głosów nieważnych 


d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 

f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 
1. Jasica Antoni 
2. Kowalczyk Andrzej 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Kowalczyk Andrzej. 


132 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Gorlicach. 


W l okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 1: 


a) osób uprawnionych do głosowania 

b) oddano głosów 

c) głosów nieważnych 

d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 

f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Smołkowicz Edward 
2. Trybus Elżbieta 


W wyniku wyborów radnym został: 


`l. Smołkowicz Edward. 


53 
14 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Gorlicach. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


= 


Okręg wyborczy Nr 2: 


a) osób uprawnionych do głosowania 


2961 


b) oddano głosów 424 
c) głosów nieważnych 10 
d) głosów ważnych 414 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 11 


t) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Przybycień Marek 533 
2. Siwek Zdzisław 64 
3. Wojnarska Aleksandra 186 


W wyniku wyborów radną została: 
1. Wojnarska Aleksandra. 
Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


licja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 


Wojewódzkiego 


Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 


12 maja 1991 roku. 


Dbwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Gorlicach. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 3: 


a) osób uprawnionych do głosowania 2433 
b) oddano głosów 401 

c) głosów nieważnych 9 

d) głosów ważnych "392 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 5 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


l. Galiszewska Grażyna 3 "«215 
2. Grzesiak Tadeusz : 27 
3. Jamro Edward 5 63 
4, Kozień Anna 35 
5. Szpyrka Danuta 43 


W wyniku wyborów radną została: 


1. Galiszewska Grażyna. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


` o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
; w Gorlicach. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


Ukręg wyborczy Nr 4: 


a) osób uprawnionych do głosowania 2392 
b) oddano głosów 497 
c) głosów nieważnych 19 

d) głosów ważnych 478 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Czupik Władysław 80 
2. Stafin Zygmunt 232 
3. Wojnarski Kazimierz 166 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Stafin Zygmunt. 
Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 

Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 1: 


a) osób uprawnionych do głosowania 320 
b) oddano głosów 56 
c) głosów nieważnych 1 
d) głosów ważnych 55 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 4 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


l. Motyka Wincenty 26 
2. Święs Józef 25. 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Motyka Wincenty. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń, 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nre 2: 
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a) osób uprawnionych do głosowania 319 
b) oddano głosów 45 
c) głosów nieważnych 2 
d) głosów ważnych 43 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 2 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Lichoń Piotr 5 11 
2. Liszka Antoni 9 
3. Sekuła Andrzej 5 21 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Sekuła Andrzej. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 3: 


a) osób uprawnionych do głosowania 322 
b) oddano głosów C= 50 
c) głosów nieważnych ` : = 
d) głosów ważnych SSR 30 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 5 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głdósów ważnych: 


1. Sekuła Wojciech 5 
2. Stelmach Stanisław 20 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Stelmach Stanisław. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


Wojewódzkiego 


Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 


12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 4: 


a) osób uprawnionych do głosowania 384 
b) oddano głosów 111 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 111 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 1 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Filipowicz-Solarz Maria 44 
2. Kornakiewicz Tadeusz 60 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Kornakiewicz Tadeusz. 
Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
i 12 maja 1991 roku. 
Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 5: 


a) osób uprawnionych do głosowania 496 
b) oddano głosów 145 
c) głosów nieważnych 3 

d) głosów ważnych : 142 
e) głosów ważnych bez: dokonania wyboru 10 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Borowy Kazimierz 4 

2. Krzeszowska Teresa 23 
3. Kurdzielewicz Anna 12 
4, Tomasiak Józef 93 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Tomasiak Józef. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
. 12 maja 1991 roku. 
Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 6: 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


2827: - 


a) osób uprawnionych do głosowania (| 328 
b) oddano głosów DEAL 
c) głosów nieważnych 12 
d) głosów ważnych 59 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Kiełbasa Józef 10 
2. Olszewski Maciej 33 
3. Ratuszny Stanisław f 16 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Olszewski Maciej. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 


Wojewódzkiego 


Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 


12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 7: 


a) osób uprawnionych do głosowania 442 
b) oddano głosów 120 
c) głosów nieważnych `‘ a 2 
d) głosów ważnych 118 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 6 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Jarek Jan - 47 
2. Krok Józef 46 
3 


Skinder Stefan 19 
W wyniku wyborów radnym został: 


1. Jarek Jan. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 8: 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


a) osób uprawnionych do głosowania 310 
b) oddano głosów 47 
c) głosów nieważnych Ą 
d) głosów ważnych 47 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 1 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Górka Marian 14 
2. Paryło Tadeusz 32 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Paryło Tadeusz. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 

Komisarza Wyborczego w Nowym 

12 maja 1991 roku. 
Obwieszczęnie 


a wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Grybowie. 


W I okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Qkręg wyborczy Nr 9: 


a) osób uprawnionych do głosowania 419 
b) oddano głosów 98 
c) głosów nieważnych ; 5 
d) głosów ważnych : 93 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 4 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Czapliński Antoni 23 
2. Hulacki Zdzisław 12 
3. Klementowski Tadeusz 46 
4. Matuła Stanisław 8 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Klementowski Tadeusz. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik ‘do obwieszczenia 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Ro Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 
w Grybowie. 


perm 


W1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 10: 


Wo jewódzkiego 
Sączu z dnia 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


a) osób uprawnionych do głosowania 

b) oddano głosów 

c) głosów nieważnych 

d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 

f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Kasprzyk Andrzej 
2. Ożdżyński Zygmunt 
3. Poręba Adam 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Ożdżyński Zygmunt 
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16 
17 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 


Wojewódzkiego 


Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 


12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 11: 


a) osób uprawnionych do głosowania 

b) oddano głosów 

c) głosów nieważnych 

d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 

"f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Obrzut Krzysztof 
2. Poręba Stanisław 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Poręba Stanisław. 


w Grybowie. 


27 
4B 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do 


Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu 
12 maja 1991 roku. 


obwieszczenia 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 


Okręg wyborczy Nr 1: 


radnego. 


w Ropie. 


Wojewódzkiego 


z dnia 


a) osób uprawnionych do głosowania 241 
b) oddano głosów 63 
c) głosów nieważnych 3 
d) głosów ważnych 60 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 5 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Bobola Tadeusz JĄ 
2. Maczuga Adam 17 
3. Siuta Władysław 4 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Bobola Tadeusz. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


w Ropie. 

W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 
Okręg wyborczy Nr 2: 
a) osób uprawnionych do głosowania 224 
b) oddano głosów ż 79 
c) głosów nieważnych ` 1 
d) głosów ważnych 78 
e) głosów ważnych bez dokonania 'wyboru 10 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 

następującą liczbę głosów ważnych: 

1. Drąg Jan 26 

2. Kłapyk Stefan 42 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Kłapyk Stefan. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


l 
Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


(1) wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Ropie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 3: 


a) osób uprawnionych do głosowania 

b) oddano głosów 

c) głosów nieważnych 

d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 

f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Gucwa Ludwik 
2. Kulka Piotr 


W wyniku wyborów radnym został: `, 


1. Gucwa Ludwik. 
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65 
21 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 


12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 4: 

a) osób uprawnionych do głosowania 

b) oddano głosów 

c) głosów nieważnych 

d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 
f) poszczególni kandydaci otrzymali - 

` następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Gucwa Stanisław 
2. Krok Adam 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Krok Adam. 


w Ropie. 


20 
58 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 5: 


w Ropie. 


Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


a) osób uprawnionych do głosowania 182 
b) oddano głosów 42 
c) głosów nieważnych - 
d) głosów ważnych 42 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 3 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Drag Józef 24 
2. Karandyszewski Jan 15 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Drąg Józef. 


Wojewódzki Komisecz Wyborczy 


Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 raku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


w Ropie. 

W l okręgu wyborczym wybrano l radnego. 
Okręg wyborczy Nr 6: 
a) osób uprawnionych do głosowania 246 
b) oddano głosów 93 
c) głosów nieważnych 2 
d) głosów ważnych ; 91 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 1 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 

następującą liczbę głosów ważnych: 

1. Kusiak Alfons 49 

2. Skrężyna Jan 41 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Kusiak Alfons. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Ropie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


aT oe 


Okręg wyborczy Nr 7: 


a) osób uprawnionych do głosowania 254 


b) oddano głosów 

c) głosów nieważnych 

d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 

f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Grygiel Lesław 
2. Koszyk Zbigniew 
3. Rówiński Jan 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Grygiel Lesław. 
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32 
19 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 


Wojewódzkiego 


Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z: dnia 


12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okreg wyborczy Nr 8: 


a) osób uprawnionych do głosowania 


b) oddano głosów 


c) głosów nieważnych 

d) głosów ważnych 

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 

f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 
1. Gałuszka Janusz 
2. Tomaszkiewicz Franciszek 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Gałuszka Janusz. 


w Ropie. 


47 
4Ą 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


obwieszczenia 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 9: 


a) osób uprawnionych do głosowania 


w Ropie. 


268 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


a IiE 


b) oddano głosów 89 
c) głosów nieważnych ; 4 
d) głosów ważnych 85 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 1 


f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


l. Górska Joanna : 16 
2. Korzeń Stanisław 55 
3. Stachurski Kazimierz 13 


W wyniku wyborów radnym został: 


l. Korzeń Stanisław. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


w Ropie. 

W l okręgu wyborczym wybrano l radnego. 
Okręg wyborczy Nr 10: 
a) osób uprawnionych do głosowania 217 
b) oddano głosów 84 
c) głosów nieważnych : - 
d) głosów ważnych 3 84 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 3 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 

następującą liczbę głosów ważnych: 

1. Cymbała Michał 13 

2. Deć Franciszek 68 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Deć Franciszek. 
Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do; obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991, roku. 

Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
SĘ w Grybowie. 8: 


u 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 11: 


a) osób uprawnionych do głosowania 202 


b) oddano głosów . 18 ;; 
c) głosów nieważnych 2 | 
d) głosów ważnych 16 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 1 


f) poszczególni kandydaci otrzymali i lal 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Brońska Julia 6 
2. Lisowicz Julian ZA 9 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Lisowicz Julian. 


Í Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenie 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


w Ropie. 

W i okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 
Okręg wyborczy Nr 12: 
a) osób uprawnionych do głosowania 279 
b) oddano głosów 71 
c) głosów nieważnych sA 
d) głosów ważnych 70 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 7. 
£) poszczególni kandydaci otrzymali 

następującą liczbę głosów ważnych: 

1. $iwiek Władysław ; 29 

2. Święs Adam i -34 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Święs Adam. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia 

Komisarza Wyborczego w Nowym 

12 maja 1991 roku. 
Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 
Okręg wyborczy Nr 1: 


a) osób uprawnionych do głosowania 1914 
b) oddano głosów 72 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 


głosów nieważnych 5 


głosów wsżnych bez 


c) 
d) głosów ważnych 67 
e) 

5 

2 


jeż 


głosów ważaych: 


ål 
26 
W wyniku wyborów radnym został: 
l. Poręba Andrzej. 
Wcjewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja Meroń 


Załącznik do obwieszczenia 

Komisarza Wyborczego w 

12 maja 1991 roku. 
Obwieszczenie 


© wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gmimy 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego. 


Okręg wyborczy Nr 2: 


a) osób uprawnionych do głosowania 2414 
b) oddano głosów 555 
c) głosów nieważnych 11 
d) głosów ważnych 544 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 28 


f) poszczególni kandydàci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Kwoka Jan 205 
2. Obrzut Władysław 170 
3. Petryla Stanisław 143 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Kwoka Jan. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do, obwieszczenia 
Komisarza Wyborczego w Nowym 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów da Rady Gminy 
S w Grybowie. 


W l okręgu wyborczym wybrano l radnego. 
Okręg wybarczy Nr 3: 


a) osób uprawnionych do głosowania 1609 
b) oddano głosów 58 


wn jewódzki ego 
$ączu z dnia 


Wojewódzkiego 
Sączu z dnia 
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c) głosów nieważnych 5; 
d) głosów ważnych 53 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali | 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Gadzina Stefan 49 
2. Grygiel Kazimierz 


W wyniku wyborów radnym został: 
1. Gadzina Stefan. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 4: 


a) osób uprawnionych do głosowania 3545 
b) oddano głosów 349 
c) głosów nieważnych 14 
d) głosów ważnych 335 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 22 


f) poszczególni Fandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


.1. Klimek Marek 145 
2. Kruczek Tadeusz ; 107 
3. Wojtarowicz Jan 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Klimek Marek. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 
p wymikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
u Grybowie. 


y 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Ukręg wyborczy Mr 5: 


a) osób uprawnionych do g:cguwanie 2178 
b) oddano głosów 119 


c) głosów nieważnych 5 
u) głosów ważnych i 114 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 

następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Mirek Mieczysław 50 
2. Tarsa Zbigniew ; 64 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Tarsa Zbigniew. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 

Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady: Gminy 
w Grybowie. 


W 1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 6: 


a) osób uprawnionych do głosowania 1957 
b) oddano głosów 741 

c) głosów nieważnych 9 

d) głosów ważnych , 132 


e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 
1. Matuła Antoni : 422 
2. Michalik Józef 310 


W wyniku wyborów radnym został: 


1. Matuła Antoni. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 
w Grybowie. 


x 


W l okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 7: i 


a) osśbruprawnionych do głosowania 1384 
b) oddano głosów 608 
c) głosów nieważnych 13 


d) głosów ważnych ; F999 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 
f) poszczególni kandydaci otrzymali 

następującą liczbę głosów ważnych: 


> w N = 
T PE 


Lachur Jan 114 
Radzik Anna - 420 
Stec Stefan 36 
Święs Stanisław 21 


W wyniku wyborów radną została: 


1. 


Radzik Anna. 


ł Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 


Obwieszczenie 


Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu 
z dnia 12 maja 1991 roku. 


Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza. do rad gmin 
(Dz.U. Nr'16, poz. 96) - podaje się do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki 
uzupełniających wyborów do Rady Gminy w Jabłonce (okręg wyborczy Wr 11 - Lipnica Mała): 


I. Dane ogółne: 


l. 


Wybory przeprowadzono do l Rady Gminy, w tym: 


a) 1 rady w gminie, 
b) nie dotyczy, 
c) nie dotyczy, 


Utworzono 1 okręg wyborczy, w tym: 


a) 1 okręg jednomandatowy.. 


. Wybory przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania. 


Uprawnionych do głosowania 493. 

W wyborach wzięło udział, czyli: oddano kart do głosowania 28 obywateli tj. 5,7% 
ogółu uprawnionych. 

Oddano głosów: 


a) nieważnych 1 tj., 3,6% ogółu głosów, 
b) ważnych bez dokonania wyboru - tj. - % ogółu głosów, 
c) ważnych 27 tj. 96,4% ogółu głosów. 


Ma ogólną liczbę 1 mandat, kandydował 1 kandydat, a obsadzono w wyniku wyborów 
l mandat, co stanowi 100%, 


. Wybrana 1 radnego, w tym: 


a) 1 do rady gminy. 
Liczba mandatów nieobsadzonych - nie było. 


„Na podstawie wyników wyborów, stwierdza się, że Rada Gminy w Jabłonce posiada 


pełną liczbę radnych. 


„Wyniki wyborów w okręgach jednomandatowych. 


Wybory uzupełniające przeprowadzono W 1 okręgu wyborczym. 
Ogółem na 1 mandat, spośród 1 kandydata wybrano 1 radnego. 
Uprawnionych do głosowania 493 obywateli. 


W wyborach wzięło udział, czyli oddało karty do głosowania 28 obywateli, czyli 
5,7% uprawnionych do głosowania. 
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Oddano głosów: 


a) 
b) 
c) 


1. 


(ZĘ 


nieważnych 1 tj. 3,6% oddanych głosów. 
ważnych bez dokonania wyboru - tj. - % oddanych głosów. 
ważnych 27 tj. 96,4% oddanych głosów. 


Wybory do rady gminy: 


a) wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, 


b) 
c) 


d) 
e) 


f) 


nie dotyczy, 

na l mandat, spośród 1 kandydata, wybrano 
mandatów, 

uprawnionych do głosowania 493 obywateli, 
w wyborach wzięło udział, czyli oddało 
tj. 5,7% uprawnionych do głosowania, 
oddano głosów: 


a) nieważnych 1 tj. 3,6% oddanych głosów, 
b) ważnych bez dokonania wyboru - tj. -% 
c) ważnych 27 tj. 96,4% oddanych głosów. 


1 radnego, tj. obsadzono 100% 


karty do głosowania 28 obywateli, 


oddanych głosów. 


Wybory do rad miejskich w miastach do 40 tys. mieszkańców - nie dotyczy. 


3. Wybory do rad gmin i miast - nie dotyczy. 


I1I.Wyniki wyborów do rad miejskich w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców. 


Nie dotyczy. 


Załącznikiem do niniejszego obwieszczenia 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy w Jabłonce wraz z nazwiskiem wybrane- 
go radnego. 


jest obwieszczenie zawierające dane 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 


Alicja 


Meroń. 


Załącznik do obwieszczenia Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 
12 maja 1991 roku. 


Obwieszczenie 


o wynikach uzupełniających wyborów do Rady Gminy 


w Jabłonce. 


N1 okręgu wyborczym wybrano l radnego. 


Okręg wyborczy Nr 11: 


a) 
5) 
c) 
d) 
e) 
f) 


osób uprawnionych do głosowania 493 
oddano głosów 28 
głosów nieważnych 1 
głosów ważnych 27 
głosów ważnych bez dokonania wyboru = 


poszczególni kandydaci otrzymali 
następującą liczbę głosów ważnych: 


1. Smreczak Stefan 271 


W wyniku wyborów radnym został: 


Ł. Smreczak Stefan. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy 
Alicja Meroń. 
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